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•このたびは Whirlpool 大型冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。 
•本商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前に取扱説明書をよく読み、 
十分にご理解した上でご使用ください。 

•お読みになったあとはいつら手元においてご使用ください。 

•保証書を必ずお受取りください。 


{女全のために 


ご使用前に 


冷蔵庫の使い方 


ぉ手入れと冒露 


保証と 

アフタ—ヴービス 










































































































































ま全上のご注意 


•ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。 

表示と意味は次のようになっています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される巧 

容を示します。 

A 、わオス> A ■ hU 台をわを-^■^■ h *物的イ台を爪な生«ネ目を古わ 

ZIa 化局 

DTt ソ / し* HA ソ J/X V/ ■じジ Q/ ■巧口 じソ/しソ T の y 。 ■巧口 W ゾフ^^^層 J ，な \A^ し 1 、 

る内容を示します。 

* 物的傷害とは、 家屋. 

家財および家畜-ぺットにかかわる拡大損害をおします 

図記号の例 

A 

感電注意 

A は、注意（警告を含む）を示します。 

具体的な注意内容は、 A の中や近くに給やで章で示します。 

左図の場合は「感電注意」を示します。 


分解禁止 


( S は、禁止（してはいけないこと）を示します。 

具体的な禁止内容は、 （ S ) の中や近くに給や夕章で示します。 
左図の場台は r 分解禁止」を示します。 


を 

プラグを抜く 


•は、強制（必ずすること）を示します。 

具体的な強制内容は、•の中や近くに給やで章で示します。 

左図の場台は「電源プラグをコンセントか 5 抜く」を示します。 


么警告 


弓 I 乂しやず いエーテル • ベンジン • 
アルコール•薬品 ’ LP ガス 
(ガスライター用ボンべ） 


などは入れないこと 

貯蔵禁止 


( S ) 



•爆発する危険があります。 


ノ 


ドアにぶ!5さがったり、ガラス 
棚に乗ったりしないこと 


V 




•冷蔵庫が倒れたり、ドアが落ちたり、 
手をはさんだりしてけがをすることが 
あります。 
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定格 1 5 Am 上のコンセントを 
冷蔵庫専用で使用ずること 


コンセントは専用で 




•他の器具と併用すると分岐コンセント 
部が異常発熱して発火する恐れがあり 
ます。 


ノ 


お手入れの際は必ず電源プラグ 
をコンセントか!5抜くこと 


プラグを抜< 


を 



•めれた手では抜さ差ししないでくださ 
い。 

•感電•ショートやけがをすることがあ 
ります。 


電源プラグを冷蔵庫の背面で 


巧しつけないこと 


押しつけ禁止 



•傷つさ過熱発乂の恐れがあります。 


ノ 


製品の異常時や故障のとをは、 

電源プラグを抜き 

運転を中止ずること 4 

を1 

^ プラグを抜く 

rrf 

シ _ 

♦異常のまま運転を続けると、感電•火 
災の恐れびあります。 

J 


電源プラグの刃および刃の取付面に、 
ほこりが付着している場合は、 

電源プラグを抜き ^ 

乾拭きずること J 

^ プラグ娜く 

1 •ほこりが付着している場合はよく拭い 

の關になりまず。 

J 
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ま全上のご注意 (つづき) _ J 

ASS I 


アースを確実に取り付けること 


アースを接続する 




•故障や漏電のとさ感電する恐れがあり 
ます。 

•コンセントに アース 端子がなく アース 
工事を行う場合は、必ず販売店に相談 
してください。 


冬季凍結の恐れのある場所には 
据付けないこと 


据付禁止 


( S ) 



•凍結によりホース、パイプ、バルブ等 
が破損し、水漏れすることがあります。 
•周囲温度が低いところでは冷蔵庫が正 
常に動作しないことがあります。 


ノ 


冷蔵庫には医療品や学術試料は 


•家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しい 

入れないこと 

ものは保存できません。 

1 

( S ) * 

^ 貯蔵禁止 

曝1 

1 

J 


都市ガスなどのガス漏れがあつたとき 



•弓1火爆発し火災ややけどの原因となり 

には、冷蔵庫やコンセントには 

广つ C 

1 巧 H 


U ます。 

手を触れず、窓を開けて 

ピイ 
• - —— 

.し： 含 


換気をよくずること 

^ 換気する 



J 


冷蔵庫の故障により、いやな 
臭いや変色して腐敗 
した食品は捨てること 


腐敗食品は捨てる 


〇 



•腐敗した食品を食べると、体に害を与 
える恐れがあります。 
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ま全上のご注意 (つづき) _ J 

ASS I 


可燃'14スプレー（ヘアスプレー • 
スプレー式殺虫剤など） 

を近くで使わないこと 


使用禁止 


( S ) 



•弓 I 乂して火災の恐れがあります。 


ノ 


上に重量物を置かないこと 




木ホ 
TJv 


S) 



•ドアの開閉で落下して、けがをするこ 
とがあります。 


ノ 


上に水を入れた容器を 


•こぼれた水で電気部品の絶縁が悪<な 

置かないこと 

バ繁 11 

1 り漏電火災の恐れがあります。 

( S ) 

禁止 VwX 






V. 


庫内丹を交換ずるときは、必ず 
電源プラグを抜いて 
か！5交換ずること 


プラグを抜< 


を 


♦抜かずに作業すると感電することがあ 
ります。 



自動製氷機の製氷部分には 
手を触れないこと 


接触禁止 




•製氷皿が回転したとき、けがをするこ 
とがあります。 

•ヒーター通電中は高温になり、やけど 
をすることがあります。 


地震などによる冷蔵庫の 
転倒防止の処置を 
ずること 


転倒防止する 




•振動により冷蔵庫が転倒し、けがをす 
ることがあります。 


ノ 
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ま全上のご注意 (つづき) _ J 

ASS I 


移動式棚-バスケットは所定の 
位置にしっかり固定すること 


棚をしっかり固定 




•しっかり固定されていませんと、落下 
してけがをする恐れがあります。 


ノ 


アイスメーカーの配管は準備配線- 
配管設備図に基づいて 
据え付けること 


据付注意 




•正しく据え付けませんと水漏れをおこ 
すことがあります。 


ノ 



傷んだコードや電源プラグ • 
ゆるんだコンセントは 
使用しないこと 


使用禁止 


( S ) 



•感電•ショート-発火の原因になるこ 
とがあります。 


ノ 
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ま全上のご注意 (つづき) _ J 

A 注意 


電源コードを傷めないこと 


傷つけ禁止 


(S) 



•電源コードを傷付けたり、破損したり、加 
エしたり、無理に脚ずたり、弓 I っ張ったり、 
ねじったり、たばねたりしないで < ださい。 
また、重い物を載せたり、挟み込んだり 
加工しないで < ださい。 

•コードが破損し、火災•感電の原因にな 
ることがあります。 


湿気の多い所や、水のかかる所 
へは据え付けないこと 


水気禁止 


(S) 



•絶縁が悪くなり、漏電の原因になりま 
す。 


ノ 


長期間ご使用にな！5ないときは、 
必ず電源プラグを 
コンセントか！5抜くこと 



が 


プラグを抜< 


® 、'回- 


Iレ 

固 


縁劣化による感電や漏電の原因とな 
ることがあります。 


冷凍室にビン類や宙類を入れ 


•中身が凍って割れ、けがをすることが 

ないこと f 

おつ 

^ぁ。* す。 

&斗 

^ ビン類禁止 

り 

m 

J 


ドアを閉めるときは、取っ手を 
持って閉めること 


取っ手を持つ 




•取っ手を持たずにドアを閉めると、指 
をはさんでけがをする恐れがあります。 


重量があり危険でずので運搬 
専門業者へ依頼のこと 


運搬専門業者へ依頼 




•一般の方が運搬すると、手がすべって 
けがをする恐れがあります。 

•運搬作業は、販売店又は専門業者に相 
談してください。 


ノ 
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巧が丈夫で水平な所に 
据えつけること 


据付注意 




•不安定な所に据えつけますと、ドアの 
開閉などで冷蔵庫が転倒してけがをす 
る恐れがあります。 


ノ 


冷蔵庫底面には手を入れないこと 


接触禁止 





•冷蔵庫底面には鉄板や回転部があり、 
けがをする恐れがあります。 


一度解凍した食品を再冷凍 
しないこと 


食当り注意 




参腐敗した食品を食べると、体に害を与 
える恐れがあります。 


ノ 


この商品を他の人に売ったり、 
譲渡ずるとをは、取扱 
説明書を添付ずること 


V 


取扱説明書を添付 




•新しい所有者が安全で正しく使うため 
に、取扱説明書が必要です。 


7 




























*/ で示されている数値は左が已日 Hz 、 ちが 6 日 Hz の数値です。その他は已日 Hz 、 6 日 Hz 共通です。 

参冷凍室の性能について 

本冷凍冷蔵庫の性能はスリースター （) です。 

冷凍室（フリーザー）の性能は記号によって区分表示しております。 

記号ごとの性能は日本工業規格 （ J に C 9607) に規定された試験条件で試験したと 
さの冷凍負荷温度（食品温度）が次の表のよラになるちのをいいます。 


言己号 

冷凍負荷温度(食品温度） 

冷凍食品保存期間の目安 

网 

-6 で下 

約1週間 

園 

-12で1^下 

約1力月 

,_^ ま __ 

【并关并1ち田*关 *1 

Ick 

一18で !; TF 

約3力ち 


♦仕様 


細ミ寸法 逆位： mm ) 




種類 

電気冷凍冷威庫 

型式 

GSC 25 C 4 E 

定格 
内容積 

合 計 

693 L 

冷凍室 

283 L 

冷蔵室 

410 L 

電源 

定格電圧•定格周波数 

単ホ目 100 V / 50 HZ 、 又は 11 己 V / 60 HZ 

消費電力 

電動機 

1 10 / 120 W 

電熱装置 

49 日/ 61 日 W 

年平均の消費電力量 

目 1 日/ 64 日 kWh / 年 

冷却方式及び冷凍室記号 

冷気循環方式（間接冷却） f ***) 

コンデンサー冷却方式 

強制式（フアンによる放熱器を熱） 

除霜制御方式 

自動開始•自動終了 

除霜排水方式 

強制 

自動製氷装置 

内蔵 

キヤスター 

付 

ビルトイン 

可 

コンセント容量 

1 己 A 

質量 

川 kg 


さ部のなまス 


情凍室） 

① アイスバスケット 

② アイス メーカー 

③ 庫内棚 （3 段） 

④ フリーザーノ (スケットに個） 
⑥ドアラック （3 個） 

⑥カスタムディスペンサー 
(裏側）〈氷•水取出し装置〉 



恃蔵室） 

⑦ウオーターフイルター 
⑥ワイン棚 

⑨ 庫内棚 （3 段） 

⑩ スナック室 

⑩野菜 •< だもの室 
⑩肉•野菜切替室 
⑩アスト□ドア式小物入れ 
⑩ドアラック （4 段） 

⑩4輪キャスター 
® 前面グリル 
⑩ユーテイリテイボックス 


© © 


仕様-外お寸法 
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据付けについてのご注意 


冷蔵庫を据付ける場所はしっかりした巧で水平 
なところをえ5んで < ださい。 


床がしっかりしていませんと音や 
振動が出ることがあります。 
ドアの開閉などで冷蔵庫が転倒し 
てけがをする恐れがあります。 



5 


水気-湿気の少ない所に据付けてください。 


漏電やさびの原因となります。 

やむをえず流し台などの近くに据付けると 
さは必ずすさ間をあけ、床が湿っている場 
合はブ□ックなどの上へのせてください。 


ごま意：この冷蔵庫は凝縮器の冷却が強 
制ファン冷却方式ですので、直接ブ□ッ 
クなどにのせますと、空間がでを凝縮器 
への冷却力が低下しますので、冷蔵庫底 
部全体にじようぶな板などを敷いた下に 
ブ□ックなどを敷いてください。 









2 


6 

\ 


巧が弱い場合やたたみ、じゅうたんのような敷 
物の上に据付けの際は、じようぶなホ反を冷蔵庫 
の下に敷いてください。 


たたみやじゅラたんのよラな敷物 
の上に直接据付けますと、敷物び 
変色したり、空気の流れが悪 < な 
り、冷えにくくなることがありま 
す。 



冷蔵庫の周囲は下図の数値を確保してください。 



(単の： 


アイス乂ーカー取巧の場合 






3 

\ 


冷蔵庫がガタつ<とさは、左ちのレベル調整脚 
を調節してください。 



ボトムヒンジ 
ブフケット 
レベル調整脚 


左ちにあるレベル調整刷をそれぞれ回して高さを調節してくださ 
し、。高くするとさは時計回りに、低くするとさは反時計回りに回 
して < ださい。 


感電防止のためのアースを必ずしておいて < だ 
さい。 


コンセントにアース端子がな<ァー 
スエ事を行ラ場合は販売店にご相 
談ください。 


お願い 

この冷蔵庫はアース線が付属し 
ています。 

アース端子に正しく取り付けて 
<ださい。 









4 
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\ 


熱気の少ない所に据付けてください。 
また、室温が極端に下がるところには 
置かないでください。 。。 


直射曰光を受ける所や発熱器具 
(レンジ、コン□など）の近く 
に据付けると、冷却力が低下し 
たり、本体変色の原因となるお 
それがあ0ます。 

この冷蔵庫は周囲温度が低いところでは正常に動作しないことが 
あります。 



ク 

心 
/I 6 


1 

6 

1 

• /) 

/ 

/ 

/ 

ク 

0 



グリル前面には物を置かないでください。 
また、グリルの温風吹き出しに 
ご注意 < ださい。 


グリ j レ前面より空気を吸い込みま 
すので、グリルびふさがれますと 
冷却力が低下するおそれがありま 
す。また、グリル前面より温風が 
吹さ出すため、床が変色*変形す 
ることがあります。 


//が// 




〇 
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据付け時の高さ調整 


ドアの高さ調整 


ドアの高さ調整が出来ます。高さ調整は冷蔵室の高さの調整で行います。前面グリル 
を外してから、六角レンチを使い、上に上げるときは時計回りに、下に下げるときは反 
時計回りに回してください。レンチを！〜2回転させたら、冷蔵室のドアを開け閉めし 
てドアの高さを確認してください。 




レベル調整脚について 




A :ボトムヒンジ 
目：ブラケット 
C :レベル調整脚 


レベル調整脚には3つの役割があります。 

1ドアを半分ほど開けたときに、ドアを閉まりやすくする。 

(約己 mm 程度、前部を高くするとよし、。） 

2ガタツキをな<す。 

3お手入れするときに、手前に出しやすくする。 

•高さ調整の方法 

両方のドアを90°の状態で開けてグリルのネジ2本を外してから手前に引っ張って外 
して < ださい。 

注意：ドアは 9 criu 上開けないでください。 

扉がぶつかりグリルを外すことができません。 

左ちにあるレベル調整脚をそれぞれ回して高さを調節してください。 

高くするときは時計回りに、低くするときは反時計回りに回してください。 
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取扱い上のご注意 


1 停電時のごま意 


突然停電の時 


•できるだけドアの開閉を少なくします。ドアを開けなければ 
冷蔵室で2時間程度、冷凍室で1時間程度は大丈夫です。 


予告のある時 


•氷を沢山つくっておきます。停電になったら氷で冷蔵庫を冷 
やしますと長時間保てます。 

•温度調節を一2 rc に設定して、停電前2〜3時間強く冷やし 
ておくと長持ちします。 

•庫内食品で減らせるものは減らします。特に生鮮食品類はで 
きるかぎり処分するよう/こ\掛けます。 

•短時間の停電では、給水管の蛇口を閉じる必要はありません。 



r \ へ 



2長時間（長期間）使用しない時のご注意（試運転を行った後のご注意) 


長時間（長期間）冷蔵庫をお使いにならない時は、においがこ 
もったり、カビがはえたりしないように次のようにしてくださ 
い。 

( 1 ) 食品は全部取り出してください。 

(アイスノ くスケット内の氷も忘れずに取り出してください。 
解けて水漏れの原因となります。） 

(2) 庫内を掃除し、2〜3日間ドアをあけて乾燥してください。 

(3) 給水管の蛇口を閉じてください。 




備付けについてのごま意 

冬季凍結の恐れの ない 場所に備付けて下さい。凍結の恐れのあ 
る場所に止むを得ず備付ける場合は、断熱材やヒーター追加等凍 
結防止巧策を施してください。また水めきち行ってください。 
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冷蔵庫の使い方一機能の説明 _ ) 

デイスペンサーノ Gg レの使い方 



■FAST に E 

早く氷を使いたいときに使用します。 

■LOCK (13 ぺージ参照） 

ディスペンヴーをお手入れするときや、お子様やペットによる誤動作を防ぐために操作を□ックすることができます。 

■FILTER STATUS (1 3ぺージ参照） 

ウォーターフィルターの交換時期をお知らせします。 

■LIGHT (14 ぺージ参照） 

ON 、 DIM 、 日 FF の3タイプのライトを選択できます。 

■TEMPERATURE ( 1日ぺージ参照） 

冷蔵室 • 冷凍室の温度を設定します。 

■に E ( 16ぺージ参照） 

クラッシュアイスとキューブアイスの選択ができます。 


■ FAST に£ (ファストアイス) 


1. ファストアイスの使いかた 

ファストアイスは早く氷を使いたいとさ、頻繁に氷を使うときに使用します。 
ファストアイスを選択すると約4日分に1回（通常約60分に1回）製氷されます。 


論 


I を1回押すと ON 、 もう一度押すと OFF になります。 

FAST に £ 


ポイント 

•ファストアイス動作中は温度設定を変更することはできません。 

•ファストアイスは手動で OFF しないかぎり約24時間で終了し、元の温度設定にもどります。 
•ファストアイス中は冷蔵庫の温度が下がります。食品やアイスが硬く凍る可能性があります。 
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を蔵庫の使い方り づき) 一 機能の説明 

\ _ / 


■LOCK (操作の□ック） 

ディスペンサーをお手入れする時や、テ供、ペットによる誤動作を防ぐために操作を□ックすることができます。 
Iを3秒間押し続けるとディスペンサーパネルの操作は□ックされます。 


- 1を再度3秒間押し続けると□ックは解除されます。 

LOCK 


注意:□ックは簡易的にデイスペンヴーパネルの操作をできないようにするだけで、アイスメーカーやデイスペンヴー、 
冷蔵庫の電源を切るわけではありません。 

アイ スメーカーを 止めるときは「アイ スメーカーとノ くスケット （P 1 7) 」 を 見てください。 


■ALTER STATUS (ウォーターフィルターの状態） 

フィルターステイタスはウォーターフィルターの交換時期をお知らせします。 

示 表示が ORDER に変わると交換時期であることを示します。 

^ 表示が REPLACE に変わったとき、「ウォーターフィルターの交換のしかた」を参照しフィルターを交 

換してください。 

I Iを3秒間押して表示をリセットしてください。 

HOLD 3 SEC 

注意:フィルターステイタスは、ウォーターフィルターの状態に関係無く、冷蔵庫を使用し始め（もしく 
は前回リセットしたとさ）から約6ヶ月で REPLACE を表示します。 


昼 . 



□ック解除 
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を蔵庫の使い方り づき) 一 機能の説明 

\ _ / 


■LIGHT (ディスペンヴーライト） 

ディスペンサーパネルにはライトがついておりパネル操作時に自動的に ON します。 
30秒 iU 上操作しないと自動的に消打します。 

ライトを連続で点なさせたい場合、 ON もしくは DIM モードを選択してください。 

- 1を1回押すとライトは ON (常時全点な）します。 


ON 



DIM 


I を2回押すと DIM モード牌時半減点な）になります。 

LIGHT 

ON/AUTO/OFF 


I を 3 回押すとライトが OFF になります。 

---- OFF 時もデイスペンヴーを操作したときにはバックライトが点口します。 


参ドアアラームについて 

冷蔵庫のドアが己分(上開いた状態になるとドアアラームが鳴ります。 

アラームは毎2分間繰り返し鳴ります。両方のドアを閉めると鳴り止みます。一度ドアを閉めると状態がリセットされます。 


参冷蔵庫をとめる 

LOCK と FILTER RESET ボタンを同時に3秒押してくださし^。冷蔵庫の運転が停止します。 
再度3秒間押し続けると冷蔵庫は再起動します。 


•The 6 th Sense ™ (シックスセンスシステム） 

シックスセンスシステムは、常に冷蔵庫の状態を監視して、最適な温度管理を行うようコント□-ルしています。 
このアイコンが表示されているときは、シックスセンスシステムが働いています。 

《この機能は、自動的に動作しますので、特別な操作は必要ありません。 
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を蔵庫の使い方り づき) 一 機能の説明 

\ _ / 


■TEMPERATURE (温度設定) 


冷蔵庫の温度設定のしかた 

工場出荷時、冷蔵庫は推奨温度の冷凍室一18で（華氏 OT ) 冷蔵庫3で（華氏 37 T ) に設定されています。 

現在の設定温度は TEMPERATURE を1回押すことで確認できます。必要に応じて設定温度を調整してください。 


•温度設定モードを ON にずる 

I I を3秒間押し続け温度設定モードを ON にしてください。 

HO - S.C 温度設定モードが ON になると、ディスプレイに設定情報が表示されます。 

温度設定モード 



■華氏/摂氏を切り替える 

I I ボタンを押し華氏/摂氏げ/た）を選択してください。 


TEMP 


HOLD 3 SEC 


■冷蔵庫の温度設定のしかた （ TEMP ボタンを押して、ディスプレイに FRIDGE を表示させてください。） 
庫内温度は摂氏び C から7た（華氏331=から4己 T ) の間で設定できます。 

I I を押すと温度が▲上がります。 

LOCK 

HOLD 3 SEC 


I を押すと温度が▼下がります。 

FASTKE 


■冷凍庫の温度設定のしかた （ TEMP ボタンを押して、ディスプレイに FREEZER を表示させてください。） 
庫内湿度は摂氏一21でから一1己で度氏一己1=から己 T ) の間で設定できます。 


I を押すと温度が▲上がります。 

LOCK 

HOLD 3 SEC 

- 1 を押すと温度が▼下がります。 

FAST ICE 


•温度設定モードを OFF にずる 


FILTER RESET 

HOLD 3 SEC 


] を押して、設定モードを OFF にしてくださし、。 
設定が記憶されます。 


ポイント 

•電源を入れてから24時間経過した後に冷蔵庫に食品を入れてください。 

完全に冷蔵庫が冷える前に食品を入れると、食品を傷める可能性があります。 

•ミルクやジュースをより冷やしたいとき、アイスクリームをより固めたい時は設定を低く調整してくださし、。 
•設定を変更した場合、効果が現れるのに約24時間掛かります。 
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冷蔵庫の使し、ちりづき)ーカスタムデイスペンヴ-の軌、ち 

\ _ / 


•水ディスペンサーについて 

水ディスペンサーレノ く一が押されると、ディスペンサーから水が出ます。 

丈夫なコップをレバーに押し付けてください。 

注意:ディスペンサーレバーに必要 iu 上の力を加えないでください 
強く押してもより早く多くの量の水を出す ことには なりません。 

水は冷蔵庫下部のタンクによって冷やされますが、連続で使用すると 
常温になります。 

最初に使用ずるとき 

給水管に空気が入っていることがあります。デイスペンヴーレバーを押して 氷ディスペンサ-レバ- 水ディスペンサ-レバ- 

も水が出ない場合は、ディスペンヴーレバーを最低2分間押し続けて空気を 
抜いてください。また給水管の不純物を出すために最初の日〜6杯分の水は 
使わずに捨ててください。 

•氷ディスペンサーについて 

氷ディスペンサーレノ く一が押されると、ディスペンサーから氷が出ます。 

I Iを押して氷の形状を選択してください。 

CUBED/CRUSHED 

み 

CUBED (キューブ）…角氷（半円状の氷） 

CUBED 

CRUSHED (クラッシュ）…角氷（半円状の氷）を細かく砕いた氷 

CRUSHED 



2义夫なコップをレノ（一に押し付けてください。 

コップの外に氷がこぼれ落ちないように、ディスペンヴーが動作している間は近づけたままにしてくださし、。 
注意:ディスペンサーレバーに必要 iU 上の力を加えないでください。 

強く押してもより早く多くの量の氷を出すことにはなりません。 

3.コップをレノ（一から離してください。 

コップを離しても10秒程度はディスペンサーから氷が出つづけるかもしれませんが異常ではありません。 
注意:氷ディスペンサーは連続で1分間上使用しないでください。モーターが破損する可能性があります。 

ポイント 

•冷凍室のドアが開いているとき、水•氷ディスペンヴーは使用できません。 

万が一使用できる場合はサービスに連絡してください。 

•氷を砕く音が出ます。また砕かれた氷のサイズは様々な大きさになります。 

-クラッシュからキューブに変更した際、最初のキューブと一緒にクラッシュされた氷が出ることがあります。 
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冷蔵庫の使し、ちりづき)ーカスタムデイスペンヴ-の軌、ち 

\ _ / 


•アイスメーカーとアイスバスケット 

アイスメーカーは約60分に1回（ファストアイス時は約4日分に1回）製氷を 
行い、アイスノくスケットに氷を貯蔵します。センサーが氷の量を感知しアイス 
バスケットが一杯になると自動で製氷を止めます。 

1. アイスメーカーの ON/OFF 

アイスメーカーの ON/OFF スイッチは冷凍ドアのアイスバスケットを取り 
外した左側にあります。 

アイスメーカーを ON にするときは、ツマミを左側にスライドさせて ON の 
位置にしてください。手動でアイスメーカーを OFF にするときは、ツマミ 
をち側にスライドさせて OFF の位置にしてください。 



2. アイスバスケットの外しかた 

両手でアイスバスケットの底部を持ってリリースボタンを押して持ち上げて外してくださし、。 

ポイント 

•アイスバスケットを外すときに、アイスメーカーを OFF にする必要はありません。 

ドアが開いている場合、アイスノ（スケットを取り外すとき、冷凍庫内の左側にあ 
るフリッノ くーセンサーが氷の製造をストップさせます。 

-アイスノ くスケットを元の位置に戻すとき、正しい位置であるか確認してください。 

•氷がアイスバスケットに落ちるとき音がしますが異常ではありません。 


アイスメーカーを正しく動作させるために次にご注意ください。 

1. アイスバスケット内に長期間氷を放置すると、氷どうしがくっついて固まりディスペンヴーの動作を妨げることがあり 
ます。その場合は氷をバラしてください。 

またクラッシュアイスを頻繁に使用すると、ディスペンサー内に残った細かい氷が固まって通路を塞いでしまうことが 
あります。週に一度は氷を取り除き清掃してください。 

2. 氷どうしがくっついてしまった場合、アイスバスケットをたたいて無理にとりだしたり、ディスペンヴーレバーを操作し 
て無理に氷を取り出そうとしないでください。バスケットが割れたり、モーターが焼損する可能性があります。 

アイスバスケットを外し常温で解凍しながら氷を取り除いてください。 

3. アイスピックなど尖ったものでアイスバスケット内の氷を壊さないでくださし^。アイスバスケットを傷める原因になり 

On 〇 

4. アイスノ くスケットの上や内部に氷 iU 外のちのを置かないでくださし^。粉砕の恐れ、刃の破損の恐れがあります。 

また、アイスノくスケットの中に手を入れないでください。ケガの原因になります。 

己初めて氷を製造する場合、最初の3回分の氷を捨ててください。 
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冷蔵庫の使い方 (つづき) 一庫内棚 

V- y 


冷蔵室 


ガラス棚 

個別に高さ調節ができ、むだなく使えます。 

①調節の際は棚の手前を軽く持ち上げるようにして 
庫内の両側にあるミゾからフックをはずします。 
ガラス棚は手前に引き出すことが出来ます。 



ワイン棚 

ワインを4本まで収納することができます。 

①ワイン棚の位置を変えるには、ガラス棚をはずし、 
棚の手前を軽く持ち上げるようにして庫内の両側 
にあるミゾからフックをはずします。 

ワイン棚は手前に引さ出すことがでさます。 



②棚をはめ込む時はお好みの高さを決め、棚の手前 
を持ち上げ、フックをお好みのミゾにはめ込み、 
手前を下げしっかり固定してください。 



②棚をはめ込む時はお好みの高さを決め、あらかじ 
めガラス棚をはずした状態で、棚の手前を持ち上 
げ、ツメをミゾにはめ込み、手前を下げてしっか 
り固定してください。 



冷凍室 


フリーザー棚 

個別に高さ調節ができ、むだなく使えます。 

①調節の際は棚の手前を軽く持ち上げるようにして 
庫内の両側にあるミゾからフックをはずします。 
ガラス棚は手前に弓 I き出すことが出来ます。 



②棚をはめ込む時はお好みの高さを決め、棚の手前 
を持ち上げ、フックをお好みのミゾにはめ込み、 
手前を下げしっかり固定してください。 
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冷蔵庫の使い方(っづき)ードアラック _ 

冷蔵室•冷凍室 



アスト□ドア式小物入れ 

冷蔵しておきたいル物類を入れておきます。 
取外し-取付けち法®参照 



冷蔵室ドアラック 

冷蔵室のドアラックは、大きなサイズのペットボトルを収納できる奥行があります。収 
納物の高さに応じてドアラックの高さを調整してください。 

ラックの取外し•取付けち法は段によって異なりますので、下記を参荀こしてくださし、。 
固定式のドアラック-►取外し-取付け方法®参照 



冷凍室ドアラック 

すぐに取り出したし V 」\ 物類の冷凍に便利な棚です。 
取外し•取付け方法は®参照 


ドアラックの取外し方 • 取付け方 

取外しち® 

中の食品を全て出し、ドアラックを垂直に持ち上げてから、全体を引き出して 
ください。 

取付けち® 

取付部分の上からドアの溝に合わせて、しっかりと落とし込んでください。しっ 
かりと固定されているか確認してから、食品を入れてください。 
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冷蔵庫の使い方(っづき) 一 収納弓险出し 

収納引出し 



弓 I 出しの底に水が溜まった場合は、きれいなタオルでふき取ってくださし、。 


スナック室 (SNACK COMPARTMENT) 

里予菜•くだもの室 (VEGETABLE COMPARTMENT) 

肉•野菜切替室 (CONVERTIBLE COMPARTMENT) 


スナック室 (SNACK COMPARTMENT ) 

スナック類など乾燥した食品の保存に適しています。 



野菜•くだもの室 (VEGETABLE COMPARTMENT ) 

湿度を高く保つ場合は HIGH に、低くする場合は LOW の方へレバーをスライドしてく 
ださい。 H に H は野菜類の保存に、 LOW は果物類の保存に適しています。 


肉-野菜切替室に ONVERT 旧 LE COMPARTMENT) 

グ _ C ^ 冷蔵庫左下のツマミを操作することにより肉•野菜室を切り替えることができます。野 

C 感^勢 菜を入れるときはツマミを左に、肉を入れるときはツマミをちに動かして切替室の温 

度を調整してください。 



庫内引出しの取り外し方让•中•下段） 

引出し類を取り外す場合は、引出しを手前いっぱいに引出し、手前を持ち上げて引出 
しを外してください。 
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冷凍室側へビン類を入れますと、ビンが割れることがありますので絶巧に入れないでください。 
この冷蔵庫では血清、ワクチン等医薬品の保存はでさません。又、揮発や引火しやすいちのは 
絶対に庫内に入れないでください。 

ドアの開けっ放しや不必要な開閉はしないでください。 

食品は必ず、熱をさましてから入れてください。 

アイスクリームは、ドアポケットには入れないでください。 


A ミち意 


A 警告 


A 警告 


A ミち意 


冷凍室にビン類ゃ吿類 
を入れないこと 


4 



参中身が凍って 
割れ、けがを 
することがあ 
ります。 ビン類禁止 


(S) 


引乂しやずいエーテル- 
べンジン •アルコー ル- 
薬品 ‘ LP ガスなどは入れ 
ないこと 



•爆発する危険 
があります。 


貯蔵禁止 


冷蔵庫には医薬品や学 
術試料は入れないこと 



熱いまま食品を入れな 
いで、食品を冷ましてか 
5人れること 


•家庭用冷蔵庫 
では、温度管 
理の厳しいち 
のは保存でさ 
ません。 


(S) 

貯蔵禁止 



食品はさましてから 


冷蔵庫の使い方 (つづを） 一 食品の保巧 


〔1]食品の保巧 


食品を納める際、吹出□付近はよく冷やす必要のあるもの（肉•生菓子類）。底部付近には露付き、 
氷付きをおこしては困るもの（野菜-果物類）。ビール-ジュース類はドアの棚に、バター-チーズ 
類は比較的温度の高いドア上部の小物貯蔵室（アスト□ドア式ル物入れ）に保存します。 



〔2]保巧の際の注意点 


I— 

X ♦ 


17 

2 


3 4 5 

X ♦ / ♦ /L 
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I 冷蔵庫の使い方 (つづを） - 一 冷ま食品の知識1 

V_ J 


〔1 ] 市販冷凍食品の選び方-使い方 


市販冷凍食品は現在約3000種類。豊富で栄養価はとりたてのまま、 
調理の手間が短縮でさ、腐敗や食中毒の/こ\配がない、と良いこと 
ばかりです。もちろん最大の魅力は長持ち （1 〜3力月）すること 
です。冷凍室に貯蔵さえしておけば、不意のお客様にも、あわて 
ないで済みますし、味に一工夫加えれば簡単に素敵な料理がでさ 
よ 9 〇 



•品選びのポイント 


① シヨーケースの温度計がマイナス1 8° CiU 下に保たれているもの 
を選びます。 

② 曰本冷凍食品協会の認定証マークのあるちのを選びます。 

③ 製造年月曰の新しいものを選びます。 

④ 形が整つていて、カチンカチンに冷凍されているものを選びます。 
⑥包装紙の破れていないちのを選びます。 

⑥中の見分けがつかないほど霜のついているものは、再冷凍した 
場合がありますので避けましよう。 



•解凍のポイント 


① かたまりのものは、小さく くだくか、ノコギリなどで切り、必 
要分だけ解凍します。 

② もどしすぎないこと。まわりが柔らかくなって、シンが凍って 
いる状態が調理に適当です。 

③ 解凍したらすぐに調理をおこないます。 

④ 解凍方法は食品にあつた方法で解凍します。 



に]ホームフリージングの基礎知識 


•凍！5せ方の基本 


① 材料は新鮮なちのを。 

もどした料理を、おいしく食べるには、新鮮であることが第一 
です。 

② よくさましてから冷凍します。 

熱いまま入れますと、冷凍室内が温まり、他の食品へ悪い影響 
を与えます。 

③ 必ず密封します。 

食品の変質を防ぐため、包装紙や容器は必ず密封します。又、 
汁ちのは膨張分を見込んで余裕のある容器に入れます。 

④ 1回の使用分で冷凍します。 

家族の人数にあわせて1回分の量ごと冷凍します。 

⑥薄 < まとめ急速冷凍。 

ホームフリージングは、急速冷凍するのがコツです。そのため 
材料は薄く、平たくするとうまくいさます。 

⑥ 冷凍室温度調整ボタンを一21にします。なお、フリージングが 
完了しましたら、元の温度設定に戻してください。 

⑦ 扉はできるだけ開けないでください。 
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お手入れの方ま 


冷蔵庫が側のお手入れ 


外装 



乾いた巧で拭いてください。ちれた箇所は食器用中性洗剤を水で薄め、されい 
な巧につけて拭いてください。最後にもう一度乾いた巧で拭いてください。 
注意：巧れた雑巾やウエットティッシュは使わないでください。巧れや紙の繊 
維が冷蔵庫の表面につまることがあります。磨さ粉、漂白剤、漂白剤入 
り洗剤、粉洗剤、アルコール、シンナー、たねしなどは使用しないでく 
ださい。表面の塗装材を傷める恐れがあります。 

• ディスペンサードリップ 

手前に引いて外し、食器用中性洗剤でよく洗ってちれを落とし、水で洗い流し 
てください。※金物ですのでけがに十分注意してください。 


□ック中 

□ック解除 


• デイスペンサー操作パネル 

お手入れの前に、デイスペンヴーの LOCK を3秒間押して、□ツクしてください。 
食器用中性洗剤をめるま湯で薄めたものでちれをとり、水を浸した巧で洗剤を 
取り除いてください。最後に乾いた巧で拭いてください。 


LOCK 


冷蔵庫庫内のお手入れ 


•取り外しの出来る部分は、取り外して水洗いしてください。洗った後は水分を 
完全にふき取ってから元に戻してください。ちれの落ちにくい場合は、食器用 
中性洗剤を薄めた液で洗い、水でよく洗い流してください。 

• 冷蔵庫の庫内をお手入れするときは、中性洗剤をきれいな巧につけて拭いてく 
ださい。そして水で濡らし固く絞った巧で拭き、最後に乾いた巧で拭いてくだ 
さい。 

•スイッチ類、ライト、操作部をお手入れする場合は、電源を切ってから行って 
<ださい。 

注：•熱いお湯は使わないでください。庫内棚が割れる恐れがあります。 

-取り外した部品は、食器洗機では洗わないでください。 
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お手入れの万ホ(つづき） 

V_ J 


凝縮器のお手入れ 


通常は凝縮器をお手入れする必要はありませんが、ほこりの多い場所や油っぽい場所 
ではお手入れを定期的に行ってください。 

凝縮器は、冷蔵庫背面ち下にございます。お手入れをする場合は、カバーを外し、掃除 
機などでほこりを吸い取り、油巧れは歯ブラシなどでこすりとってくださし^。お手入れ 
が終わったら、必ずカノ（一を元に戻してください。 


冷蔵庫の動かし方 


お手入れなどで、冷蔵庫を動かす場合は、床に傷をつける可能性がありますのでご注 
意ください。冷蔵庫を弓 I き出す場合は、手前に真っ直ぐゆっくりと弓 I っ張ってください。 
元に戻すときは、逆に真っ直ぐ後ろに押してくださし^。左ちへの動きは、床に傷をつけ 
ることがあります。 


長期間使用しない場合 


留守中など長期間に渡って冷蔵庫を使用しない場合は、まず庫内の食品を全部出して 
ください。（アイスバスケット内の氷も忘れずに取り出してくださし^。融けて水漏れの 
原因となります。）そして、アイスメーカーのスイッチを （ OFF ) にして、電源コードをコ 
ンセントから外してください。給水管の蛇□の元栓を閉めてください。庫内のお手入 
れを行い、ドアをしばらく開けたままにしておいてくださし^。留守中に気温が氷点下に 
なる可能性があるお宅では、サービスマンに水抜きを依頼してください。 
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お手入れの方ぶ(つづき) _ 

ウオーターフイルターの交換方法 



1. フィルターカバー下部を上に持ち上げてください。 

2. フイルターが少し手前に出てきますので、まっすぐ弓 I き出してください。 

3. 交換用フィルターの 0- リング部分からカバーを取り外してください。 

ま意: 0- リングは外さないでください。 



4.交換用フィルターの矢印を上に向けて奥まで軽く挿入してください。 

注意:交換用フィルターを強く奥まで押し込むと、フィルターカバーが下がり手にけ 
がをするおそれがあります。 

己フィルターカバーを下ろして、フィルターカバーごと強く交換用フィルターを押し込 
んでください。（カチッと音がします。） 

6. r 水デイスペンヴー （ P 16) 」の項目を読んで、エア抜きを行ってください。 



•フィルターを使用しない場合 

フイルター無しでもデイスペンサーを使用できます。 

フィルターを挿入しないと自動蜘こバイパス状態になり水道水が流れます。 
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故障かな？と思った5 


冷蔵庫が冷スない。 

-冷蔵庫が除霜サイクルに入っている 

除霜サイクルが終わるまで3日分ほどお待ちください。 

-冷蔵室もしくは冷凍室の温度設定が OFF になっている。 

温度設定を行ってください。 

-電源プラグび入っていない。 

コンセントに電源プラグをしっかりと差し込んでください。 

•御家庭の配電盤のヒューズ（ブレーカー）び切れている。 

ヒューズを交換するか、ブレーカーをリセットしてください。 

ガタガタ音がする。 

-アジャスターの調整がをっていない。 

わずかな音は正常です。アジャスターの調整をしてがたつさを 

な< して< ださい。 

モーターが入りっぱなし、または入•切が頻繁にある。 

-最初の運転時は正常です。 

庫内が完全に冷えるまで、24時間ほどかかります。 

-大量の食品を入れた。 

正常です。庫内容量が大さくなればなるほど、運転時間び長く 

なります。 

-ドアが完全に閉まっていない。 

ドアを完全に閉めてください。 

•室温が高い。ドアを頻繁に開け閉めした。 

正常です。ドアの開閉を控えてください。 

-温度設定が低い。 

庫内温度を低く設定する必要がなければ、少し高くしてください。 

冷蔵室または冷凍室の庫内温度が高い。 

-温度設定が高い。 

設定温度を下げてください。 

•室温が高い。ドアを頻繁に開け閉めした。 

設定温度を少し下げてください。 

-ドアが開けっぱなしである。 

ドアを閉めて < ださい。 

冷凍食品に霜が付く。 

•湿度が高い。ドアを頻繁に開け閉めした。 

正常です。ドアの開閉を控えてください。 

冷凍室と冷蔵室の分離壁が温かい。 

-自動省エネシステムにより、コンデンサーループが内蔵されており、 

冷蔵庫壁面の露付さを防いでいます。 

自動製氷機（アイスメーカー）が動かない。 


アイスメーカーのスイッチが OFF になつている。 

スイツチを ON にしてください。 

給水管の蛇□が閉まっている。 

蛇□を全開にしてください。 


• 冷凍室が温かい。 

冷凍室の庫内温度が十分に下がるまでお待ちください。 

• アイスバスケットの中に溜まった氷で止まっている。 

アイスバスケット内の氷を手で均等にな5してください。 

-アイスメーカーの中に氷が詰まっている。 

アイスメーカーのスイッチを切り、氷を取り除いてか5、スイ 
ツチを再度入れてください。 


氷にないや味がする。 

• アイスバスケットがミちい。 

ちい氷は捨て、アイスバスケットをされいに洗ってください。 
• 食品の巧いが移った。 

食品をラップするなどないを移りにくくしてください。 

• 冷蔵庫庫内のミちれ 

冷蔵庫内のお手入れを行ってください。 


氷のおがいびつである、または小さい。 

-ウ オーター フイルターを 交換してください。 


氷の出来が遅い。_ 

. ドアを歩頁繁に開け閉めした。 

ドアの開閉を控えてください。 

• 温度設定が高い。 

温度設定を下げてください。 


氷ディスペンヴーが動かない。_ 

• アイスメーカーび OFF 、 または給水管の蛇□び閉まっている。 
アイスメーカーのスイッチを入れるか、もしくは給水管の蛇口 
を全開にしてください。 

• アイス メーカーのフィーラーアームに 氷び固まっている。 

氷を取り除いてください。 

• アイスバスケットの中に氷の塊がある。 

手で氷を割ってルさくしてください。アイスバスケットに入ら 
ない分は捨ててください。 

• ディスペンサーの操作部が□ックされている。 

LOCK を3秒間押さえて、□ックを解除してください。 


冷水に巧いがずる。_ 

• デイスペンサーびしば5く使われていなかった。 

新しい水が出るまで、ディスペンサーの水を流してくださし、。 


1杯目の冷水がめるい。_ 

• 初回使用時であれば、正常です。 

冷蔵庫が完全に冷えるまでお待ちください。 

• デイスペンサーびしば5く使われていなかった。 

新しい水が出るまで、ディスペンサーの水を流してくださし、。 
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r 故障かな？と思った5 (つづを） ) 

v _ J 


水ディスペンサーが動かない。_ 

給水蛇□が開いていない、給水管が接続されていない。 

給水蛇□を全開にしてください。お買い求めの販売店に給水管 
の接続を依頼してください。 

ウ オーター フィルターが目詰まりしている。 

カートリッジを交換するか、フィルターを取り外してバイパス 
して < ださい。 

給水管に空気び入っている。 

水ディスペンサーレノ（一を最低2分間巧してください。 
ディスペンサーの操作部が□ックされている。 

LOCK ボタンを3秒間押して、□ックを解除してください。 


ディスペンサーか5水が噴出す。 

フィルターを交換したばかりである。 

約3分間、デイスペンサーの水を流し続けてください。 


ノノイスメーカーは動くか、水が出ない。_ 

給水管の水が凍っている。 

サービスを依頼してください。 

水が出ない、氷が作れない。_ 

給水管もしくは、給水バルブが詰まっている。 

給水配管工事を依頼してください。 

ウ オーター フィルターが詰まっている。 

フィルターを交換するか、フィルターを取り外してバイパスし 
て < ださい。 

ディスペンサーの操作部が□ックされている。 

LOCK ボタンを3秒間押して□ックを解除してください。 

キューブアイスを選択したのに、クラッシュアイスび出た。 

前回の選択がクラッシュアイスだった。 

正常です。前回の選択の氷が少し残っていたちのです。 

冷蔵庫がくさい。 

食品の巧いが移った。 

ち]いの強い食品は、ラップでしっかりと包んでください。 

庫内のお手入れをしてください。 


冷蔵庫外部に露が付く。 

’冷蔵庫の周囲が高湿度である。 
乾いた巧で拭いてください。 


冷蔵庫内部に露が付<。 

•高湿度の時に、ドアを頻繁に開け閉めすると、庫内に露がつくこ 
とがあります。 


庫内口がつかない。_ 

• 電源がさていない。 

ヒューズを取り換えるか、ブレーカーをリセットしてください。 

• 電球切れ 

庫内灯を新しいちのと交換してください。 

冷蔵庫の下か!5温かい空気が吹き出している。 

• この冷蔵庫は、正面下の部分か5放熱を行います。床やカーぺッ 
卜の材質によっては色が変わることがあります。特にビニールや 
フローリングの床は変色しやすいので、吹さ出し□の前にキッチ 
ン用の敷物などを敷いてください。 

冷蔵庫か5アラーム音がずる。 

-ドアが完全に閉まっていない。 

ドアを完全に閉めてください。 

庫内温度が設定温度と違う。 

• 通電を開始したばかりである。 

庫内温度が安定するまで約24時間かかります。 

-ドアを長時間開放状態にした。 

庫内温度び安定するまで約24時間かかります。 

• 温かい食品を入れた。 

庫内温度が安定するまで約24時間かかります。 
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保証と アフターサービス について (ぶ、ずお読みください） 

\_ J 

お買い上げいただきました Whirlpool 大型冷凍冷蔵庫の「保証書 （WARRANTY CARD )」 

は別紙にて本体に添付しておりまず。 

アフターサービス等において重要な書類ですので本「取扱説明書」とともに大切に保管して 
<ださい。 


修理を依頼されるとき 


補修用性能部品の 
最低保有期間 


参保証期間一お買い上げ曰か！51年間 


ただし、冷凍サイクル冷媒系統は日年間です。 


26〜27ページに従って調べていたださ、直らないとさには電源プラグを抜い 
てから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。修理は専門の技術が必 
要です。なお、食品の補償等、製品修理 iU 外の責はご容赦ください。 

参保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従ってお買い上 
げの販売店が出張修理をさせていたださます。お買い上げの販売店へご依頼に 
ならない場合には、当社にご連絡ください。 

お買い上げの販売店または当社へつぎの点をお申し出ください。 

( 1 ) お客様の住所、お名前、電話番号。 

(2) 冷蔵庫の形名。 

(3) 故障の内容。 

ヴービスマンがお伺いしましたときは、別紙の「保証書 」 (WARRANTY CARD ) 
をご提示ください。 

この電気冷蔵庫の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品） 
の最低保有期間は、製造打ち切り後9年です。 


廃棄時にごま意願います。家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄され 
る場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村 
に適正に弓 I き渡すことが求め5れています。 


圈 

♦長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ I 


こんな症状は 
ありませんか？ 

♦電源コード、プラグが異常に熱い。 
♦電源コードに深いキズや変形がある。 
♦焦げくさい臭いがする。 

♦冷蔵庫床面にいつも水び溜っている。 

参ビリビ IJ と電気を感じる。 

•その他の異常や故障がある。 

> 

お願い 

故障や事故防止のため、 
電源プラグをコンセント 
か5抜さ、必ずお買い上 
げの販売店に点検*修理 
をご相談ください。 

_ J 
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r お客様メモ 
サービスを 依頼 
されるときに便 
利です。 

お買上げ曰 

年月 曰 

形名 

販売店名 

電話 （ ) 

J 


日本がラルブコラのスななる社 

東京本社干 103-0007 東京都中央区日本橋お町 2-30-1IK ビルディング 9F 
TEL: (03) 5643-1 331 (代） FAX ： (03) 5643-1 335 
大阪支店干 542-0081 大阪府大阪巿中央区南船場 1-16-10 大阪岡本ビル 6F 
TEL: (06) 61 25-2620 (代） FAX ： (06) 61 25-2607 
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